Reg. No . രജി. നമ്പർ 
KL / TV ( N ) /12 /12- 14 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2012 


GOVERN 


കയ 


രള സർക്കി 
WMENT OF 


ക്കാർ പ 


KERALA 


KERALA GAZETTE 

കേരള ഗസററ് 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 


Vol. LVII 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 


No. | 34 


21st August 2012 
2012 ആഗസ്റ്റ് 21 
30th Sravana 1934 
- 1934 ശ്രാവണം 30 


വാല്യം 57 


| 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


PART III 


Stores Purchase 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without 
agreement, tender form and Earnest Money Deposit will 
be rejected . 


Technical Education Department 

SHORT TENDER EXTENSION NOTICE 
No. P4/2395/2012/ Office. 

31st July 2012 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Flat Bed 
ADF Scanner for the use of College Office of College of 
Engineering, Thiruvananthapuram. 

Tender No. — No. 01/P4 /2012 /Office . 
Name of Item : 

( 1) Flat Bed ADF Scanner - 1 No. 
(2 ) 28 - Port Managed Gigabit Switch - 2 Nos. 
(3 ) Patch Cord 2 meters — 20 Nos . 
(4) Patch Cord 1 meter — 20 Nos. 

(5 ) Optical USB Scroll Mouse - 5 Nos. 
Cost of tender form : 

Original - 420. 
Duplicate — 210 . 

By Post (Original) — 460 . 
Last date and time of sale of tender form 
11- 9 -2012 , 2 p . m . 

| Last date and time of receipt of tender - 12 - 9 - 2012 
at 3 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 13 - 9 - 2012 
at 11 a . m . 


- തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ഓഫീസിലേക്ക് ഫ് ളാറ്റ് ബെഡ് എ . ഡി . എഫ്. സ്കാനർ 
വയ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ- 01/ പി4/ 2012 / ഓഫീസ്. 
ഇനവിവരം: 

( 1) ഫാളാറ്റ്ബെഡ് സ്കാനർ - 1 എണ്ണം. 
(2) 28 - പോർട്ട് മാനേജ്ഡ് 

ജിഗാബിറ്റ് സ്വിച്ച് - 2 എണ്ണം. 
(3) പാച്ച് കോഡ് ( 2 മീറ്റർ ) - 20 എണ്ണം. 
(4) പാച്ച് കോഡ് (1 മീറ്റർ ) - 20 എണ്ണം. 
(5) ഓപ്റ്റിക്കൽ യു . എസ്. ബി. 

കോർ മൗസ് - 5എണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 


ഒറിജിനൽ - 420. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 210. 

തപാൽ വഴി ( ഒറിജിനൽ) - 460. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 11 -9- 2012 , 2 മണിവരെ. 
-- ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 12 -9 - 2012 , 3 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 -9 -2012 , 
11 മണി. 


Scan Input Modes: Front panel scan 
to Smart Document Scan Soft ware , 
Document Copy , Software scan using 
Smart Document Scan Software , user 
application via TWAIN , ISIS , WIA or 
Kofax VRS drivers 


Scan File Formats: BMP, JPG , TIFF , TIFF 
( compressed ), multi -page TIFF, PNG, PDF 
(normal, normal with images, searchable 
image -only , MRC ), PDF/A , RTF , TXT, 
UNICODE , HTM , DOC , WPD , XML, 
XLS, OPF , XPS 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ, മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി, മുദ്രവെച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-16 എന്ന മേൽവി 
ലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 

100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ 
പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


Standard Connectivity : 1 Hi-Speed 
USB 2 .0 
Software : Smart Document Scan Software, 
TWAIN driver, EMC ISIS driver, Kofax 
Virtual ReScan Pro , Nuance PaperPort, 
I. R .I.S . Readiris Pro OCR 


Compatible Operating System : Windows 7 , 
Windows 7x64 , XP Home, XP Professional, 
XP Professional x 64 


SI. 


Name of Items with 

Description 


Operating temperature : 10°C - 35°C 
Input voltage 100 to 240 VAC ( +/- 10 %), 
50 /60 Hz ( +/-3Hz ) 
Energy Star: Yes 


Quantity 
Nos. 
( 3) 


No. 


(2 ) 


Flatbed ADF Scanner 
Scanner Type : Flatbed , ADF 
Scan Technology : Charge Coupled 

Device (CCD ) 
Print Duplex ADF Scanning : Yes 
ADF Capacity - Standard: 100 sheets 
Media Size , ADF: Letter , legal , A4 , A5 , 
custom , long paper up to 864 mm 

(34 in ) 
Duty Cycle : Up to 3000 pages 

- Scan Resolution : Up to 600 dpi 
Colour Bit Depth /Grayscale levels: 24bit / 

256 level 


Regulatory Compliance Information / Safety : 
IEC 60950 -1: 2005 2nd Edition ; national 
derivatives , associated voluntary and 
mandatory certifications : Canada (CSA ), 
China (CCC ), Russia (GOST), European 
Union (CE and Nemko GS), Taiwan (BSMI), 
USA (CSA NRTL ), other Mexico (NOM ) 
Electromagnetic Compatibility : Class B 

Warranty : One -year 
28 - Port managed Gigabit Switch - 2 
Maximum data transfer rate: 1 Gbit/s 
Supported data transfer rates: 10 / 100 / 
1000 Mbit/s 
Switching capacity : 56 Gbit/s 
MAC address table: 8000 entries 
Networking features: Ethernet, 
Fast Ethernet , Gigabit Ethernet 
DHCP client: Yes 
DHCP server: Yes 
IP routing : Yes 
IGMP snooping: Yes 
Number of VLANs: 256 
Spanning tree protocol: Yes 
Routing entries: 32 


Image Scaling or Enlargement Range : 
1 to 999 % in 1 % increments 
Maximum Document Scan Size (ADF ): 
216x864 mm 
Minimum Document Scan Size (ADF): 
70 x 148 mm 
Multi-feed Detection : Yes (Ultrasonic ) 
Media Weight: 49 to 120g/m2 
Control Panel 9 front- panel buttons : 
Cancel, Navigation buttons , Simplex 
Scan , Duplex Scan , Sleep 


Conductor: 24 AWG 7 x 32 stranded tinned 
copper 
Jacket: Lead free PVC 
Nominal Outer Diameter:5 .3mm + . 13 mm 
(0 .210 " + .005 ") 
Safety Rating: UL 1863 

Flammability Rating : UL 94 V -O 
4. Patch cord (1 mtrs.) 


20 


Networking standards: IEEE 802 .3 , 
IEEE 802 .3u , IEEE 802. 3ab , IEEE 802. 3ad , 
IEEE 802. 3z , IEEE 802. 3x , IEEE 802 .1D , 
IEEE 802. 1Q /p , IEEE 802 .1w , IEEE 802. 1s, 
IEEE 802. 1X , IEEE 802.3af, IEEE 802 . 3at 
Management protocoles: SNMP 1 /2c/ 3 , 
RMON , HTTP /HTTPS , TFTP, DHCP, SSH , 

RADIUS, BOOTP, SNTP 
Management features 

Switch type : Managed 
Switch layer: L3 
Quality of Service ( QoS) support: Yes 

Web -based management: Yes 
Connectivity 

Ports Quantity: 28 
Copper ethernet cabling technology : 
10BASE - T / 100BASE - TX / 1000 BASE - T 
Ethernet LAN (RJ-45) ports quantity :28 
SFP slots quantity :2 

Gigabit Ethernet (copper ) ports quantity : 26 
Memory 

Internal memory : 128 MB 

Flash memory : 16MB 
Security 

Authentication method : RADIUS, MD5 
MAC address filtering: Yes 
Access Control List (ACL ): Yes 

SSH /SSL support: Yes 
Dimensions 

Rack mounting : 19" 
Energy management 

Power consumption : 30 . 1W 
Power requirements : AC 100 -240V @ 47 -63Hz 
Heat dissipation : 103.4BTU /h 

Operating temperature range ( T - T ): 0 -40°C 
Endurance 

Mean time between failures 

(MTBF ): 179141h 
Certification : 

UL (UL 60950 ), CSA (CSA 22 .2 ), CE , 
FCC 15 (CFR 47) 


Operating Temperature Range : 
10°C to 60°C 
RJ45 Plug Interface According to : 
IEC 60603 -7 
Transmission Performance & Reliability: > 
TIA / EIA 568 - B .2 -1 Cat 6 
> ISO 11801 Class E Standard 
Number of Plug Insertion Cycles : 
750 (IEC /EN 60603- 7 ) 
Conductor : 24 AWG 7x 32 stranded 
tinned copper 
Jacket : Lead free PVC 
Nominal Outer Diameter : 
5 .3 mm + .13 mm (0.210 " + .005”) 
Safety Rating : UL 1863 
Flammability Rating: UL 94 V -O 


5 


5. Optical USB Scroll Mouse 

Corded mouse 
3 buttons 
Optical tracking 
800 dpi resolution 
Cable : approximate 1, 8 m 
USB connectivity 
Works with Windows & Linux 


College of Engineering , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


LED indicators : Yes 
Colour of product: Black /Gray 
3. Patch cord (2 mtrs) 

20 
Operating Temperature Range : 
10° C to 60° C 
RJ45 Plug Interface According to : 
IEC 60603-7 
Transmission Performance & Reliability : > 
TIA / EIA 568 -B .2 - 1 Cat 6 
> ISO 11801 Class E Standard 
Number of Plug Insertion Cycles : > 750 
(IEC /EN 60603-7 ) 


No . P2 /2380 /2012/GEC . 

28th July 2012 . 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
equipments for Civil Engineering Lab to Government 
Engineering College, Barton Hill, Thiruvananthapuram . 

The tenders should be superscribed as Tender 
No. P2 /2380 /12/GECB due on 3 -9 -2012 and addressed to 
the undersigned to reach here before 3 p .m . on 3 - 9 - 2012 . 
Late tenders will not be accepted . The tenders accepted 
will be opened at 11 a .m . on 4 - 9 - 2012 in the presence of 
such tenderers or their authorized representatives who may 
be present at that time . 


RE- TENDER NOTICE 


No. D /747/2012 . 


30th July 2012 . 


Intending tenderers may , on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by remittance of 937 which 
is the price fixed for the same and which is non 
refundable under any circumstances . The tender forms are 
not transferable . Sale of tender forms will be closed 
at 2 p .m . on 3 - 9 - 2012 . Cheque, Stamps, Demand Draft etc. 
will not be accepted towards the cost of the form nor will 
be sent by V. P.P . Duplicate tender forms, if required, will 
be issued at the rate of 465 per copy. 

As per tender condition , the tenderer should send 
along with his tender an agreement executed and signed 
in Kerala Stamp Paper value of 100 and an Earnest 
Money Deposit ( EMD ) 1 % of the total cost of the 
articles tendered . Tenders without agreement and EMD 
will be rejected. 

Those who want the tender form by post should 
send 50 by Money Order to the undersigned . Outside 
firms who desire to get KSP should send an additional 
amount of 60 along with the cost of tender form . List 
of items with tender . 

- സിവിൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് ലാബി ലേ ക്കാ വ ശ്യ മായ 
എക്യു പ് മെന്റ് സപ്ലേചെയ്യു ന്ന തി ലേ ക്കായി മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ പി2/ 2380/2012 തീയതി ഇവ രേഖപ്പെടുത്തി താഴെ ഒപ്പിട്ട 
ഉദ്യോ ഗ സ്ഥന് 3 - 9 - 2012 -ാം തീയതി 3 മണിക്ക് മുമ്പ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 4- 9 - 2012 -ാം തീയതി 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച ആളുകളുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ആധികാരികമായി തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 937 നൽകി ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 3 - 9 - 2012 -ാം തീയതി 2 മണി 
വരെ ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡാറ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . വി. പി . പി. ആയി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
മുള്ളവർ ഒരു പ്രതിക്ക് 465 കൂടി അയക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നിയമമനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും വയ് ക്കേണ്ടതാണ്. 
സമ്മ ത പ്രതവും നിര ത ദ വ്യവുമില്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തപാൽവഴി ആവശ്യമുള്ളവർ 
-- 50 അധികമായി മണിയോർഡർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ബാർട്ടൺ ഹിൽ, തിരുവനന്തപുരം 
എന്ന പേരിൽ മണിയോർഡർ അയച്ചു ത ര ണ്ട താ ണ് . 

കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ള കമ്പനിക്കാർക്ക് കേരള മുദ്രപത്രം 
ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 

60 കൂടി അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ( വിശദ വിവരം 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം.) 
Government Engineering College, 

| ( Sd.) 
Barton Hill , Thiruvananthapuram . 

Principal. 


Sealed tenders in the prescribed from are invited for 
the supply of Equipments for Mechanical Engineering 
Department of Government Polytechnic College , Adoor. 
Approximate Cost is 3,32 ,500 . 

Tender No . — 5 /2012. 
EMD - 1 % of the Total Estimate Value. 
Cost of tender form : 

Original _ 400 + VAT 5 %. 

Duplicate — 200 + VAT 5 % . 
Date upto which tender form will be sold 
22 - 8- 2012 , 3 p . m . 

Last date and time of Receipt of tender form 
22 - 8- 2012 , 4 p . m . 

Date and time of opening of tender 
23 - 8 - 2012 , 10 a. m . 

Mode of remittance of the cost of tender form — In 
cash remittance in the college office or by Money Order. 
Those who want tender form by Post should remit an 
additional amount of 30 for each tender as postal 
charge . Any other mode of payments as cost of tender 
form will not be accepted . 

| An agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 is 
to accompany the tender. Tender forms can be had from 
Principal, Government Polytechnic College , Adoor. More 
details can be obtained from the office on working time. 

- അടൂർ സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക് കോളേജിലെ 
മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചുവടെ 
ചേർത്തി രിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിങ് എക പ്മെന്റ് സ് വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മത്സരസ്വഭാവമുള്ളതും മുദ്രവെച്ചതുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക 


3, 32 ,500. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 5 /2012 . 


നിരതദ്രവ്യം - ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 400 + 5 % വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 200 + 5 % വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22- 8- 2012 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 8- 2012 , 4 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
23 - 8 -2012, രാവിലെ 10 മണി. 


SHORT TENDER EXTENSION NOTICES 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 30 തപാൽ 
കൂലിയായി അയക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേർക്ക് 
അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ ദർഘാസ് 
വില സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണ മായി 
ഒടുക്കാ വു ന്നതാണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് മുതലായവ സ്വീകാര്യമല്ല . 100 വിലയുള്ളമുദ്ര 
പ്രതത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപത്രവും ദർഘാസിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശ 
ങ്ങളും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. 


SL. 


Qty. 


Items Description with 

Specification 


No. 


1 No. 


1 4 Stroke four Cylinder air Cooled pertrol 

engine for morse test Capacity -5 HP at 3000 
rpm Displacement 272 cc , starting recoil 
start , loading device-[Electrical resistance 
loading system consisting of brand new 
alternator- 3KWA, single phase 230 v, 
3000rpm suitable for petrol engine and 
resistance load arrangement (Loading rheostat) 
with panal board consisting of voltmeter 
ammeter fuse carrier,-Mounting - Fabricated 
steel frame formounting the engine -Air intake 
arrangement-MS Air tank with a standard 
orifice and U tube water manometer, Fuel 
measurement arrangement- Fuel tank , Burette , 
3 way cock and connecting tubes Speed 
measuring instrument-Digital Tachometer non 
contact type , Exhaust gas temperature 
measurement -Arrangement for measuring 
temperature of exhaust gas using calibrated 
thermocouple and digital indicator. 


| No, D1/ 1624/ 2012 . 

26th July 2012. 
Sealed tenders are invited for the supply of 10 KVA 
Online UPS required for the Mechanical Engineering 
Department of Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
- Kottayam at a total cost of 1, 00, 000. 

Cost of tender forms (including taxes): 

Original - 420. 

Duplicate — 210 . 
Last date and time for sale of tender form — 24 -8 - 2012 , 
3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender — 25 -8 - 2012 , 
3 p . m . 

Date and time of opening of tender 
27-8- 2012 , 11 a. m . 

Those who want tender forms by registered post 
should send 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by money order to the undersigned which 
should be received on or before 16 -8 - 2012. 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Vellor P . O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by money order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No . and date . Cheque , Postage 
Stamps, Drafts , Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms 
are not transferable . 

As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of 100 and 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected . Detailed specification will be issued 
along with the tender forms. 

കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി 
യിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് 
10 കെ . വി . എ . യു . പി . എസ്. നൽകു ന്ന തി ലേക്ക് 
താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,00,000. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ): 
- അസ്സൽ - 420. 

പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 24 - 8 - 2012, 3 മണി. 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും -- 25 -8 - 2012 , 3 മണി. 


2 Stop Watch 


10 Nos 


3 Tachometer 


- 3 


,, 


1 


4 Drilling Machine: Maxi distance from Spindle 

to column in - 33” , Max : distance from spindle 
to column-12” , Max : distance from spindle to 
base plate-37” , Diameter of column- 17 /2” , 
Number of spindle speed -4 single 4 double , 
spindle speeds-70 to 700 rpm , working surface 
of face plate- 19 X24 , Travel of spindle 
speed - 7 , spindle for taper 4 , power of Electric 
Motor- 1 HP. 


Government Polytechnic College , 
Manakkala , Adoor. 


(Sd.) 
Principal . 


- ദ ർ ഘാസ് തുറന്ന് പരിശോ ധി ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 27 -8 - 2012, 11 മണി. 
- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
35 അധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 16 - 8 - 2012 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി . ഒ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ്മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേരളമുദ്ര 
പ്രതത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 
ഉപ ക ര ണങ്ങളുടെ വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. D1/1702/ 2012. 

26th July 2012. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for the Mechanical Engineering Department 
of Rajiv Gandhi Institute of Technology , Kottayam at a 
total cost of 1 ,15,000 . 
Cost of tender forms (including taxes ): 

Original - 420 . 

Duplicate - 210 . 
| Last date and time for sale of tender form - - 5 - 9 - 2012 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 7 - 9 -2012 , 
3 p . m . 

Date and time of opening of tender 
8- 9 - 2012, 11 a . m . 

Those who want tender forms by registered post 
should send 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by money order to the undersigned which 
should be received on or before 25 -8 -2012 . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Vellor P. O ., Pampady , Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by money order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No . and date . Cheque, Postage 
stamp, Drafts , Postal Order etc. will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms 
are not transferable . 


As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender SHORN TENDWRnNQETCted duly 
signed in Kerala stamp paper of value of 100 and 
EMD 1 Adofnota7282012. the articles tendered by Wak July 2012 . 
DD in favoursefatha Penginal, RajiYnGandhi flystitute ofpply of 
Technologyuihinthayquirkender twethout EGBangapdpartment 
EMD wibfbeRræjxt hndhtallestispæiðilareonwildbye Ksittayam at a 
along withtahedshor formQ3 ,250 . 

COŞ @ o Coelofremder wingioinšluding tasošimo38 ] 
യിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് 
ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മുദ്ര വച്ച കവ റൂ ക ളിൽ മത്സ ര സ്വ ഭാ വമുള്ള 
BØRPINAGB Last date and time for sale of tender form — 3 -9 - 20 

3 p . m . 
അടങ്കൽ തുക - 1, 15 ,000 . 

Last date and time of receipt of tender -- 5- 9- 2012 , 
ടെണ്ടർ . Fാറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽnte and time of opening of tender 
6-9 -2012, 11 a. m . 
പകർപ്പ് 210. 

Those who want tender forms by registered post 
BOERSVid sendº zioeftramfoPeach EnderBeldes the cost 
സമയവുൽf terdeptformജി. money order to the undersigned which 

2 oshould be received oman kefars 2008 - 20121mom 
0001020 muamdep for198203an3be mad from the office of the 

, Principal , Rajiv Gandhi Institute of Technology, 
ദ ർ ഘാസ് യൂ എന്ന് പരി ശോ ധിക്ക ന്ന് തീയ തിയ 

ellor " P : 0 ; Pampady, Kottayam - 686 50 on a cash 
സമയവുംretrate as H e or by money order on all working 

Bondarsöbetween 10 .2009. 1963 po mero The tendens should be 
35 GOWPerssribed as TenglereNaand datcorn Chegue Postage 
Deco Stamp, Parakter. E estal o esterne ou not be accepted 

towards the cost of the tender forms., The tender forms 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 25- 8 - 2012 

are not transferable . 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
del 21 maas ,Babtheo tendencondition the tenderer should send 

along with this tender with an agreement executed duly 
BÔ BigmědGIP KEPRIA sahaßmploplapdo f @ idiopmw7100 and 
UMNIOSESMØÞ % OfPutaPpbest ofoubelatielestenderedBy way of 
GAIŞ @ o -BD5ôn £wouitfitheoBiocipabl& ajiwáæmháin Indstitute of 
Dcumchochnglogy, Kottayssame1 Topdas withoutayteement and 
10 am Ende wibbe rejected : Detailed specifisatimowill be issued 

- along with the tender. 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന. കവറിനുമുകളിൽ , ദർഘാസ് 

കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി 
നമ്പരും തീയതിയ്ക്കുവഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഡിഷർട്ട്ന്റി ലേക്ക് 

ഫോറങ്ങൾപകാരികവശാല്ലാക്ക കൊരിയ്ക്കുവാൻറുകാരിൽ 
പാടുള്ളമ്മൂന്നുചക്ദഹാഫ് പോസ്റ്റർക്ക് താളം വമുള്ള 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായീകരിക്കുന്നില്ലൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസിയ്ക്കുള്ള ആളുകരിച്ചും ക്ലാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാ സിനോ ടൊപ്പം 100 , വില യുള്ള കേര ള മു ദ 

- ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) : 
പത്രത്തിൽ സമ്മത പത്രവും കാത്തം തുകയുണ്ട് ഒരു 

അസ്സൽ - ° 420, 
ശതമാനം നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിര സിക്ക പ്പെടുന്ന താ ണ്. 
ഉപ ക ര ണങ്ങളിലോസ് വിൽക്കുന്ന അവുസ്താ തീയതിയും 
ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണി. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാ ന 
Rajiv Gaffീയതിയbate Hology,2012, 3 മണി. ( Sd .) 
Kottayam. ദർഘാസ് തുറന്ന് പരി ശോ ധി ഭർത്താൽ.ീയ തിയും 

സമയവും - 6 - 9- 2012, 11 മണി. 


vii 


SHORT TENDER NOTICE 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
35 അധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 20 -8 - 2012 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി. ഒ., പാമ്പാടി, 
കോട്ടയം - 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേരളമുദ്രപത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പ ത വും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശ ത മാനം 
നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 
ഉപ ക ര ണങ്ങളുടെ വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Kottayam. 


( Sd.) 
Principal. 


No. D1/1728/ 2012. 

26th July 2012 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments required for the Civil Engineering Department 
of Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam at a 
total cost of 1, 03,250. 
Cost of tender forms (including taxes): 

Original - 420. 

| Duplicate = 210 . 
Last date and time for sale of tender form — 3 - 9 - 2012 , 
3 p . m . 

| Last date and time of receipt of tender - 5 -9 - 2012 , 
3 p . m . 

Date and time of opening of tender 
6- 9 - 2012 , 11 a . m . 

Those who want tender forms by registered post 
should send 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by money order to the undersigned which 
should be received on or before 20 -8 -2012 . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology, 
Vellor P . O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by money order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and date . Cheque , Postage 
Stamp, Drafts , Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms 
are not transferable . 

As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala stamp paper of value of 100 and 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected . Detailed specification will be issued 
along with the tender . 

കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി 
യിലെ സിവിൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് 
ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മുദ്ര വച്ച ക വ റു ക ളിൽ മത്സ ര സ്വ ഭാ വമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,03,250. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - 420. 

പകർപ്പ് - 2010 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 9 - 2012, 3 മണി. 

പൂ രി പ്പിച്ച ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 5- 9- 2012, 3 മണി. 

-- ദർഘാസ് തുറന്ന് പരി ശോ ധി ക്കു ന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 6 - 9 - 2012 , 11 മണി. 


SHORT TENDER NOTICES 


(1) 


No . D1/ 697/ 2012. 

| 25th July 2012. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of Consumables in Electronics Engineering 
Department of Government Polytechnic College, Pala . 


CONSUMABLES REQUIRED 
Soldering Iron 
Battery Water 

Aluminium Tube 
4. Diodes 
5 . Multi Standard Plastic Wire 
Tender No. — D1/697/2012 /ECL . 
PAC - 50 ,565 . 
Cost of tender forms (including taxes): 

Original — 416 . 

Duplicate — 208. 

Last date and time for sale of tender form — 3 -9 - 2012 , 
2 p . m . 

Date and time of receipt of duly filled tender form 
4 - 9 - 2012, 11 a. m . 


Date and time of opening and verifying of tender 
4 - 9 - 2012 , 2 p . m . 


viii 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഉപകരണ 
ങ്ങ ളുടെ വിശദ വിവര ങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form should be remitted either in cash 
or by Money Order 416 + 35 ( Postal charge ). The last 
date of receipt of money order will be 23-8 -2012. Tender 
form can be obtained from the Principal, Government 
Polytechnic College , Pala from 10 a. m . to 3 p . m . on all 
working days. 

Tender forms are not transferable . Cheque, Draft, etc . 
will not be accepted to the price of tender form . Tender 
form should be accompanied by EMD which is 1 % of the 
total cost of the item and an agreement to be signed in 
the Kerala Stamp Paper worth 100 . Tender without EMD 
and agreement will be rejected unconditionally . 

The tender number and date should be superscribed 
on the cover containing the tender. The details of 
consumbles will be obtained along with the tender form . 


No. D1/ 698/2012. 

25th July 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of Items for Computer Engineering Department of 
Government Polytechnic College, Pala . 


ITEMS REQUIRED 


1. 
2. 


Mother Boards 
Processors 


Monitors 


External DVD Writers 


പാലാ ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ഇല ക് ട്രോണിക് സ് എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് മുദ്ര വച്ച് 
കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


5 . 


Cabintes 


Tender No. - D1/ 698 / 2012/ CHL. 


ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 


1. സോൾഡെറിംഗ് അയൺ 
2. ബാറ്ററി വാട്ടർ 
- 3. അലൂമിനിയം ട്യൂബ് 
4, ഡയോട് സ് 


5. മൾട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് വയർ 
ദർഘാസ് നമ്പർ- ഡി1/697 / 2012 / ഇ . സി.എൽ. 
അടങ്കൽ തുക - 50, 565. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ( നികുതിയടക്കം) - 

അസ്സൽ - 416. 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 9 - 2012, 2 മണി. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 9 - 2012, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറന്നു പരി ശോ ധി ക്കു ന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 4- 9 - 2012 , 2 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തപാ ലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 
ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം 35 അധികമായി മണി 
യോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 23 - 8 - 2012 ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറ 
ങ്ങൾ നേരിട്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ പത്തു 
മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണി വരെ ലഭ്യമാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് മുതലായവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
യായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിനൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്ത വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 100 വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഉട മ്പ ടിയും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാ സു കൾ 
നിരുപാധികം തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. 


PAC - 1,52,000. 
Cost of tender forms (including taxes): 

Original — 416 . 

Duplicate — 208. 

Last date and time for sale of tender form — 3 - 9 - 2012 , 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of duly filled tender 
4- 9- 2012 , 11 a. m . 

Date and time of opening and verifying of tender 
form - 4-9 -2012 , 2 p . m . 

Cost of tender form should be remitted either in cash 
or by Money Order 416 + 35 ( Postal charge ). The last 
date of receipt of money order will be 23 -8 -2012 . Tender 
form can be obtained from the Principal, Government Poly 
Technic College , Pala from 10 a . m . to 3 p . m . on all 
working days. 

Tender forms are not transferable. Cheque, Draft, etc. 
will not be accepted to the price of tender form . Tender 
form should be accompanied by EMD which is 1 % of the 
total cost of the item and an agreement to be signed in 
the Kerala Stamp Paper worth 100 . Tender without EMD 
and agreement will be rejected unconditionally. 

The tender number and date should be superscribed 
on the cover of containing the tender . The details of 
equipments will be obtained along with the tender form . 


പാലാ ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെ ക്നിക് കോളേജിലെ 
കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 


1. - മദർ ബോർഡ് 
2. പ്രോസ്സസ്സേഴ്സ് 
3. മോണിറ്റർ 

എക്സ്റ്റേണൽ ഡി. വി. ഡി. റൈറ്റേഴ് 
5. ക്യാബിനറ്റ് 
ദർഘാസ് നമ്പർ - ഡി1/698/ 2012 / സി. എച്ച്. എൽ. 


അടങ്കൽ തുക - 


1,52,000. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 


416 . 


അസ്സൽ - 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 9 - 2012, 2 മണി. 


Cost of tender forms ( including taxes): 

Original — 416 . 

Duplicate — 208 . 
Date and time for sale of tender form - 3 -9 - 2012 , 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of duly filled tender 
form - 4 - 9 - 2012 , 11 a . m . 

Date and time of opening and verifying of tender 
4-9- 2012 , 2 p. m . 

Cost of tender form should be remitted either in cash 
or by Money Order 416 + 35 (Postal charge ). The last 
date of receipt of money order will be 23 -8 -2012 . Tender 
form can be obtained from the Principal, Government 
Polytechnic College , Pala from 10 a . m . to 3 p . m . on all 
working days. 

- Tender forms are not transferable. Cheque, Draft, etc . 
will not be accepted to the price of tender form . Tender 
form should be accompanied by EMD which is 1 % of the 
total cost of the item and an agreement to be signed in 
the Kerala Stamp Paper worth 100 . Tender without EMD 
and agreement will be rejected unconditionally . 

The tender number and date should be superscribed 
on the cover of containing the tender. The details of 
equipments will be obtained along with the tender form . 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 9- 2012, 11 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറന്നു പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയ തിയും 
സമയവും-- 4 - 9 - 2012 , 2 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില യോ ടൊപ്പം 35 അ ധി ക മാ യി 
മണിയോർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ സ്വീകരി 
ക്കുന്ന അവസാന തീയതി 23 - 8 - 2012 ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 
പത്തുമണി മുതൽ വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണി വരെ ലഭ്യമാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് മുത ലാ യവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിനൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്ത വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 100 വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഉട നടിയും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർ ഘാ സു കൾ 
നിരുപാധികം തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഉപകരണ 
ങ്ങ ളുടെ വിശദ വിവര ങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


പാലാ ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
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No. D1/ 699 /2012. 

25th July 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of Equipments for Instrumentation Technology 
Department of Government Polytechnic College , Pala . 


1. ഡിജിറ്റൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി മീറ്റർ 
2. ഡിജിറ്റൽ സാലിനിറ്റി മീറ്റർ 
3. ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ കലോറിമീറ്റർ 
4. റെസ്പിരേഷൻ റേറ്റ് മോണിറ്റർ 

5. സ്പിന്മോമാനോമീറ്റർ 
ദർഘാസ് നമ്പർ- ഡി1/699/2012/ എ . ഐ .എൽ. 
അടങ്കൽ തുക - 1,04,250. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ - 416. 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3- 9- 2012 , 2 മണി. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 4- 9 - 2012, 11 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറന്നു പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 9- 2012, 2 മണി. 


ITEMS REQUIRED 


Digital Conductivity Meter 

Digital Salinity Meter 
3. Digital Photo Colorimeter 
4 . Respiration Rate Monitor 
5. Sphygmomanometer 
Tender No. --D1/ 699/2012/ AIL . 
PAC _ 1 , 04,250 . 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറ 
ത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 35 അധികമായി മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 23 - 8- 2012 ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ പത്തുമണി മുതൽ 
വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണി വരെ ലഭ്യമാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ചെക്ക്, ഡാഫ് റ്റ് മുത ലാ യ വ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിനൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്ത വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 100 വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഉട മ്പ ടിയും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാ സു കൾ 
നിരുപാധികം തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഉപകരണ 
ങ്ങ ളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാ സ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

( 4 ) 


No. D1/ 700/ 2012. 

25th July 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Equipments for Instrumentation Technology 
Department of Government Polytechnic College, Pala . 

ITEMS REQUIRED 
1. PID and PLC Trainer Kit 

Bed Type Scanner 
3. Ana log Computer 
4. Silent Oil free Air Cooled Compressor 
Tender No. - D1/700/2012/PCL. 
PAC - 50, 400. 
Cost of tender forms ( including taxes): 

Original - 416. 

Duplicate — 208. 

Last date and time for sale of tender form — 3- 9- 2012 , 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of duly filled tender 
form4 - 9 - 2012 , 11 a . m . 

Date and time of opening and verifying of tenders 
4- 9-2012 , 2 p . m . 


The tender number and date should be superscribed 
on the cover of containing the tender. The details of 
equipments will be obtained along with the tender form . 

- പാലാ ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക് കോളേജിലെ 
ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
- 1. പി. ഐ . ഡി. പി. എൽ. സി . ട്രെയിനർ കിറ്റ് 
2. ബൈഡ് ടൈപ്പ് സ്കാനർ 

അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ 
- 4. സലന്റ് ഓയിൽ ( ഫീ എയർ കൂൾ ഡ് 

കമ്പസ്സർ 
ദർഘാസ് നമ്പർ - ഡി1 /700 / 2012 / പി. സി. എൽ. 
അടങ്കൽ തുക - 50, 400. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ - 416 . 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3- 9 -2012 , 2 മണി. 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 4 - 9 - 2012 , 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറന്നു പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 4- 9 - 2012, 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറ 
ത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 35 അധികമായി മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 23 - 8 - 2012 ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ പത്തുമണി മുതൽ 
വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണി വരെ ലഭ്യമാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് മുത ലാ യവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിനൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്ത വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 100 വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഉട മ്പ ടിയും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർ ഘാ സു കൾ 
നിരുപാധികം തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഉപകരണ 
ങ്ങ ളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. D1/ 701/2012 . 

25th July 2012. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Equipments for Instrumentation Technology 
Department of Government Polytechnic College , Pala . 


Cost of tender form should be remitted either in cash 
or by Money Order 416 + Postal charge 35. The last 
date of receipt of money order will be 23 -8 - 2012. Tender 
form can be obtained from the Principal, Government 
Polytechnic College, Pala from 10 a. m . to 3 p . m . on all 
working days. 

- Tender forms are not transferable, Cheque , Draft, etc. 
will not be accepted to the price of tender form . Tender 
form should be accompanied by EMD which is 1 % of the 
total cost of the item and an agreement to be signed in 
the Kerala Stamp Paper worth 100 . Tender without EMD 
and agreement will be rejected unconditionally . 


1. 


ധ- 


ITEMS REQUIRED 
Say bolt Viscometer 
Redwood Viscometer 
Digital Multi meter 
Industrial Vapour pressure thermometer 
Stop Clock 


A 


O 


എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ പത്തുമണി 
മുതൽ വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണി വരെ ലഭ്യമാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ചെക്ക്, ഡാഫ് റ്റ് മുത ലാ യ വ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിനൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്ത വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 100 വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഉട മ്പ ടിയും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാ സു കൾ 
നിരുപാധികം തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഉപകരണ 
ങ്ങളുടെ വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർഘാ സ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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No , D1/ 702/ 2012 . 


25th July 2012. 


Tender No . - D1/701/2012/ IIL . 
PAC - 85,000 . 
Cost of tender forms (including taxes ): 

Original — 416 . 
- Duplicate - 208 . 

Last date and time for sale of tender form — 3 - 9 -2012 , 
2 p . m . 

Date and time of receipt duly filled of tender form — 
4 - 9 - 2012, 11 a . m . 

Date and time of opening and verifying of tenders — 
4-9-2012 , 2 p . m . 

Cost of tender form should be remitted either in cash 
or by Money Order 416 + Postal charge 35 . The 
last date of receipt of money order will be 23 - 8 - 2012 . 
Tender form can be obtained from the Principal, Govern 
ment Polytechnic College, Pala from 10 a. m . to 3 p . m . on 
all working days . 

Tender forms are not transferable , Cheque , Draft, etc 
will not be accepted to the price of tender form . Tender 
form should be accompanied by EMD which is 1 % of the 
total cost of the item and an agreement to be signed in 
the Kerala Stamp Paper worth 100 . Tender without EMD 
and agreement will be rejected unconditionally. 

The tender number and date should be superscribed 
on the cover of containing the tender. The details of 
equipments will be obtained along with the tender form . 

- പാലാ ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക്മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
1. സേ ബോൾട്ട് വിസ്ക്കോമീറ്റർ 
-- റെഡ് വുഡ് വിസകോമീറ്റർ 

ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ 
- 4. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേപ്പർ പ്രഷർ തെർമോമീറ്റർ 

5. സ്റ്റോക്ക് ബ്ലോക്ക് 
ദർഘാസ് നമ്പർ - ഡി1/701/2012/ ഐ . ഐ .എൽ. 
അടങ്കൽ തുക - 85, 000 . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ( നികുതിയടക്കം ): 

അസ്സൽ - 416 . 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 3- 9 - 2012, 2 മണി. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 4- 9- 2012, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറന്നു പരി ശോ ധിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും-- 4 - 9 - 2012, 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറ 
ത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 35 അധികമായി മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 23 - 8 - 2012 ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Equipments for Physical Education Department of 
Government Polytechnic College, Pala . 

ITEMS REQUIRED 
- 1. Bench press machine 
| 2. Cable cross over 

Dumbbells 
- 4. Double Twister 

5 . PEC Deck 
Tender No. - -D1/702/ 2012/ PED . 
PAC - 1,88,000. 
Cost of tender forms ( including taxes ): 

Original - 416. 

Duplicate — 208 . 
Last date and time for sale of tender form — 5 -9 -2012 , 
2 p. m . 

Date and time of receipt of dully filled tender form 
6 -9 -2012 , 11 a. m . 

Date and time of opening and verifying of tenders 
6 -9 - 2012 , 2 p . m . 

Cost of tender form should be remitted either in cash 
or by Money Order 416 + Postal charge 35 . The last 
date of receipt of money order will be 23- 8 -2012 . Tender 
form can be obtained from the Principal, Government 
Polytechnic College, Pala from 10 a. m . to 3 p. m . on all 
working days . 

Tender forms are not transferable . Cheque , Draft , etc. 
will not be accepted to the price of tender form . Tender 
form should be accompanied by EMD which is 1 % of the 
total cost of the item and an agreement to be signed in 
the Kerala Stamp Paper worth 100 . Tender without EMD 
and agreement will be rejected unconditionally. 
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TENDER NOTICES 


The tender number and date should be superscribed 
on the cover of containing the tender. The details of 
equipments will be obtained along with the tender form . 


( 1 ) 


- പാലാ ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 
ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - ഡി1/ 702 / 2012 / പി . ഇ . ഡി. 


ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 


- 1. ബെഞ്ച് പ്രസ്സ് മെഷ്യൻ 
2. കേബിൾ ക്രോസ്സ് ഓവർ 


3. ഡംബ് ബെസ് 


4 . 


ഡബിൾ റ്റ്വിസ്റ്റർ 
പി. ഇ . സി. ഡെക് 


- 5. 


അടങ്കൽ തുക - 1,88,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ( നികുതിയടക്കം) - 


അസ്സൽ - 416. 


21 . 


പകർപ്പ് - 208. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5 - 9 - 2012, 2 മണി. 


No. A3/314/1/ 2012. 

5th July 2012. 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
purchase of Equipments to Various Workshops of 
Government Polytechnic College, Kothamangalam. 

Superscription on the cover — Tender No. 14 /2012 -13 . 
EMD — 1 % of the total quoted amount. 
Cost of tender form : 
Original - 400 + VAT @ 5 % and 480 + VAT @ 

- 5 % to obtain by post. 
Duplicate — 50 % of the original + VAT @ 5 % . 
Date and time of Closure of sale of tender form 
23 - 8 -2012, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
23-8- 2012 , 3 p. m . 

Date and time of opening of tender — 24 - 8 - 2012 , 
11 am. 

Date upto which the rates are to be firm — 31 -3-2013 . 

Address for Correspondence — The Principal, Govern 
ment Polytechnic College , Kothamangalam , 
Chelad P . 0 ., Pin - 686 681 . 

The tender forms are available from the office of the 
undersigned after remitting the cost of the tender form in 
cash or by Money Order. EMD should be enclosed as 
Demand Draft in favour of “ The Principal, Government 
Polytechnic College, Kothamangalam, Chelad P . 0 . and 
should be enclosed in the tender application form . 

കോത മം ഗലം ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക് 
കോളേജിലെ വർക്ക്ഷോപ്പ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

കവറിന് മുകളിൽ വേണ്ട കുറിപ്പ് - ദർഘാസ് നമ്പർ 
14 / 2012 - 13 . 

നിരതദ്രവ്യം - സാധനങ്ങളുടെ ആകെ വിലയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 400 + വാറ്റ് @ 5 % തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ 
480 + വാറ്റ് @ 5 %. 

പകർപ്പ് - ഒറിജിനലിന്റെ 50 % + വാറ്റ് @ 5 %. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 23 - 8 - 2012 , ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 8 - 2012 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 24 - 8- 2012, 
രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട വിലാസം - പിൻ സിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, കോതമംഗലം, ചേലാട് 
പി. ഒ. പിൻ - 686 681, എറണാകുളം ജില്ല , കേരളം. 

- നിര ക്കു കൾ സ്ഥിര മാ യി രി ക്കേ ണ്ട് കാലാ വധി 
31 - 3 - 2013 . 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 6- 9 - 2012, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറന്നു പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയ തിയും 
സമയവും 6 - 9- 2012, 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറ 
ത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 35 അധികമായി മണിയോർഡർ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 23 -8 - 2012 ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് 
എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ പത്തുമണി മുതൽ 
വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണി വരെ ലഭ്യമാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ് മുതലായവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
യായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിനൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്ത വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 100 വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഉട മ്പ ടിയും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർ ഘാ സു കൾ 
നിരുപാധികം തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഉപകരണ 
ങ്ങ ളുടെ വിശദ വിവര ങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Government Polytechnic College , 
Pala, Kottayam . 


(Sd .) 
Principal. 
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- Date and time of opening of tender - 24- 8 - 2012 , 
11 a . m . 


ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പണമൊടുക്കിയോ മണിയോർഡറായോ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് 
കോളേജ്, കോതമംഗലം എന്ന പേരിൽ ഡി. ഡി. ആയി ദർഘാ 
സിനൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Date upto which the rates are to be firm — 31 - 3 - 2013 . 


Items and Specifications 


Quantity 
Required 


No . 


1 


Address for Correspondence — The Principal, Govern 
ment Polytechnic College , Kothamangalam , 
Chelad P . 0 ., Pin - 686 681 

The tender forms are available from the office of the 
undersigned after remitting the cost of the tender form in 
cash or by Money Order. EMD should be enclosed as 
Demand Draft in favour of “ The Principal, Government 
Polytechnic College, Kothamangalam , Chelad P . 0 . and 
should be enclosed in the tender application form . 


2 


3 


4 


- കോത മം ഗലം ഗവൺ മെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക് 
കോളേജിലെ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിലേക്ക് താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


5 


DC Generator, portable Welding Set 

with Accessories — 200 Amps, 4 .9 KW , 
Single Phase 
Angle Grinder — Medium Duty 
Angle Cutter — 3800 RPM , 355mm Wheel 
Dia , 2300 Watts, 220VAC, 50Hz, 
Hand Drill (Portable Hand Drill with 

hammering ) — 0 .5 H . P . 
Hand Blower — 300mm 
Power Hack Saw Machine — 400mm 
Table top drilling machine — Single phase 

230v, drilling bit size up to 12mm 
Bench grinder - Three phase 415V, 9 

grinding wheel smooth and rough 
Vernier Height Gauge — 100mm 
Tacho Meter — Tachometer (Mechnical 
type ) 
Vernier Caliper — 0 - 300 mm , accuracy : + 
0.03mm Resolution: 0. 02 


കവറിന് മുകളിൽ വേണ്ട കുറിപ്പ് - ദർഘാസ് നമ്പർ 
9 / 2012 - 13 . 


നിരതദ്രവ്യം - സാധനങ്ങളുടെആകെ വിലയുടെ 1 %. 


8 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 400 + വാറ്റ് @ 5 % തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ 
480 + വാറ്റ് @ 5 %. 


പകർപ്പ്- ഒറിജിനലിന്റെ 50 % + വാറ്റ് @ 5 %. 


11 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 -8- 2012 , ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23- 8 -2012 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24- 8- 2012 , 
11 മണി. 


No. A3/314A/2012. 

4th July 2012. 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
purchase of Equipments to Material Testing Lab of Civil 
Engineering Department of Government Polytechnic 
College , Kothamangalam. 


നിര ക്കു കൾ സ്ഥിര മാ യി രി ക്കേണ്ട കാലാ വധി 
31 - 3 - 2013 വരെ. 


- വിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് 
കോളേജ്, കോതമംഗലം, ചേലാട് പി. ഒ., എറണാകുളം ജില്ല , 
കേരളം, പിൻ - 686 681. 


Superscription on the Cover — Tender No . 9/2012 - 13 . 


EMD — 1 % of the total quoted amount. 


Cost of tender form : 
- Original - 400 + VAT @ 5 % and 480 + VAT @ 

- 5 % to obtain by post. 
Duplicate — 50 % of the original + VAT @ 5 % . 


ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പണമൊടുക്കിയോ മണിയോർഡറായോ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് 
കോളേജ്, കോത മം ഗലം എന്ന പേരിൽ ഡി . ഡി . ആയി 
ദർഘാസിനൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Date and time of Closure of sale of tender form 
23 -8- 2012 , 1 p . m . 


Item and Specification and Quantity — Digital Spring 
Testing Machine Digital Spring Testing Machine 
( Manual operated for both open and closed coils) - 2 kN 
or higher version (cost includes foundation , installation 
and commission charges) — 1 . 


Last date and time of receipt of tender 
23- 8 - 2012 , 3 p . m . 
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നിര ക്കു കൾ സ്ഥിര മാ യി രി ക്കേണ്ട കാലാവധി 
31- 3 - 2013 വരെ. 


No, A3/314 B / 2012 . 


4th July 2012. 


Sealed and competitive tenders are invited for the 
purchase of Equipments to Material Testing Lab and Soil 
Mechanics Lab of Civil Engineering Department of 
Government Polytechnic College , Kothamangalam . 


ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, കോതമംഗലം, ചേലാട് പി. ഒ . 
പിൻ-686 681, എറണാകുളം ജില്ല , കേരളം. 

ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പണമൊടുക്കിയോ മണിയോർഡറായോ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജ്, കോത മംഗലം എന്ന പേരിൽ ഡി . ഡി . ആയി 
ദർഘാസിനൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Superscription on the cover - Tender No. 10/2012 -13. 


- Sl. 


Items and Specification 


Quantity 
Required 


| No . 


1 


1 


EMD — 1 % of the total quoted amount. 
Cost of tender form : 
Original - 400 + VAT @ 5 % and 480 + VAT @ 

5 % to obtain by post. 
Duplicate — 50 % of the original + VAT @ 5 % . 
Date and time of closure of sale of tender form 
23- 8-2012, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
23 -8-2012, 3 p. m . 

- Date and time of opening of tender - 24 - 8- 2012 , 
11 a . m . 


- Portable dial type plat form - Portable 

dial type plat form scale capacity 100 kg. 
plat form size not less than 600 * 600 mm 
minium division of dial chart 200gm or 
lower, approximate weight 375 kg. 
Constructional and technical features of 
dial head assembly -shadow :-line to 
line indications of the pointer on black 
and white equally spaced marking of 
dial chart. Double pendulam mechinism 
should be housed in tests and moisture 
proof dial head . Dash board should be 
filled inside . Should be fitted with quick 
locking device . 


Date upto which the rates are to be firm — 31 - 3 - 2013 . 


- Address for Correspondence - The Principal , 
Government Polytechnic College , Kothamangalam, 
Chelad P . 0 ., Pin - 686 681 . 

The tender forms are available from the office of the 
undersigned after remitting the cost of the tender form in 
cash or by Money Order. EMD should be enclosed as 
Demand Draft in favour of “ The Principal, Government 
Polytechnic College, Kothamangalam , Chelad P . 0 . and 
should be enclosed in the tender application form . 


Weighing balances -- Electronic balance 
300g x 0.001 g. 


1 


കോത മം ഗലം ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക് 
കോളേജിലെ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിലേക്ക് താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

കവറിന് മുകളിൽ വേണ്ട കുറിപ്പ്- ദർഘാസ് നമ്പർ 
10 / 2012 - 13 . 


No. A3/314 C/2012 . 

5th July 2012 . 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
purchase of Equipments to Environmental Lab of Civil 
Engineering Department of Government Polytechnic 
College, Kothamangalam . 


Superscription on the Cover — Tender No. 11/2012 - 13. 


നിരതദ്രവ്യം - ആകെ വിലയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 400 + വാറ്റ് @ 5 % തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ 
480 + വാറ്റ് @ 5 %. 

പകർപ്പ്- ഒറിജിനലിന്റെ 50 % + വാറ്റ് @ 5 %. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 23 - 8- 2012 , ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 8 - 2012, 3 മണി. 


EMD - 1 % of the total quoted amount. 
Cost of tender form : 
Original - 400 + VAT @ 5 % and 480 + VAT @ 

- 5 % to obtain by post. 
Duplicate — 50 % of the original + VAT @ 5 % . 
Date and time of Closure of sale of tender form 
23 - 8 -2012, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
23-8 -2012, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender — 24 - 8 - 2012 , 
11 a. m . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24 -8 - 2012, 
രാവിലെ 11 മണി. 


XV 


2 


PH Meter — PH Meter: Range 0 to 14 unit 
resolution 0 .01 unit accuracy + or - 0 .2 
unit sensor type glass combinations 
ISE /Gel filled Platinum 


- 


3 


Turbidity Meter — Turbidity Meter: 
Range 0 to 1000 NTU resolution 0.01 
NTU accuracy + or - 5 % of reading 
or 2 NTU 


Address for Correspondence — The Principal, 
Government Polytechnic College , Kothamangalam , 
Chelad P. 0 ., Pin - 686 681 . 

Date upto which the rates are to be firm — 31- 3 - 2013 . 

The tender forms are available from the office of the 
undersigned after remitting the cost of the tender form in 
cash or by Money Order. EMD should be enclosed as 
Demand Draft in favour of “ The Principal, Government 
Polytechnic College, Kothamangalam , Chelad P. O .” and 
should be enclosed in the tender application form . 

കോത മം ഗലം ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക് 
കോളേ ജ് , ചേലാട് പി . ഒ .- ലെ എൻവയോൺ മെ ന്റ ൽ 
ലാബി ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ക വ റിന് മുക ളിൽ വേണ്ട കുറിപ്പ് - ദർ ഘാ സ് 
നമ്പർ 11/ 2012 - 13. 


Hot air oven — Hot air oven : Double 
wall thermo staticaly controlled inner 
chamber made of aluminium or stainless 
steel, outer body made of mild steel, 
heating elements are plased under the 
ribs at the bottom sides . Temperature 
controlled by hydraulic thermostat from 
10 to 240 C size (18 " x 18 ") 


ENV Lab Kit — ENV Lab Kit Containing 
botteles (8 Nos.) Conical flask (3 Nos), 
test tubes, burret, Pippets , beaker etc ., 
complete 


നിരതദ്രവ്യം - ആകെ വിലയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- അസ്സൽ - 400 + വാറ്റ് @ 5 % തപാലിൽ 

ലഭിക്കാൻ 480 + വാറ്റ് @ 5 %. 
പകർപ്പ് - ഒറി ജിനൽ ദർഘാസിന്റെ വില യുടെ 

50 % + വാറ്റ് @ 5 %. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 23 - 8 - 2012 , ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 8- 2012 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 24 -8 -2012, 
രാവിലെ 11 മണി. 

- ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട വിലാസം - പിൻ സിപ്പൽ, 
ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, കോതമംഗലം, ചേലാട് 
പി . ഒ. പിൻ- 686 681, എറണാകുളം ജില്ല , കേരളം. 

നിര ക്കു കൾ സ്ഥിര മാ യി രി ക്കേണ്ട കാലാ വധി 
31 - 3 - 2013 വരെ. 


No . A3/314D / 2012. 

5th July 2012. 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
purchase of Equipments to Soil Mechanics Lab of Civil 
Engineering Department of Government Polytechnic 
College , Kothamangalam. 


Superscription on the Cover — Tender No. 12 /2012- 13. 


EMD — 1 % of the total quoted amount. 


Cost of tender form : 


ദർഘാസുകൾ പിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പണമൊടുക്കിയോ മണിയോർഡറായോ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് 
കോളേജ്, കോത മം ഗലം എന്ന പേരിൽ ഡി . ഡി . ആയി 
ദർഘാസിനൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

Quantity 
Items and Specification 
No . 

Required 


Original - 1 , 400 + VAT @ 5 % and 1 , 480 + 

- VAT @ 5 % to obtain by post. 
Duplicate — 50 % of the original + VAT @ 5 % . 
Date and time of Closure of sale of tender form 
23 - 8- 2012 , 1 p. m . 


Last date and time of receipt of tender form 
23 - 8- 2012, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 24- 8 - 2012 , 
11 a . m . 


(1) 


( 2) 


( 3 ) 


Conductivity Meter — Conductivity 
Meter: Range 0 to 100 ms/cm resolution 
0 .001 to 0 . 1ms/cm (range - dependent) 
accuracy + or - 0.5 % of reading + 0.001 
ms/cm Sensor type 4 pole conductivity 
probe with autoranging 


Date upto which the rates are to be firm — 31 -3 -2013 . 
| Address for Correspondence - The Principal, 
Government Polytechnic College , Kothamangalam, 
Chelad P. 0 ., Pin - 686 681 . 
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The tender forms are available from the office of the 
undersigned after remitting the cost of the tender form in 
cash or by Money Order. EMD should be enclosed as 
Demand Draft in favour of “ The Principal, Government 
Polytechnic College , Kothamangalam, Chelad P. 0 . and 
should be enclosed in the tender application form . 


കോത മം ഗലം ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക് 
കോളേജ്, ചേലാട് പി . ഒ.- ലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വിഭാഗത്തിലെ സോയിൽ മെക്കാനിക്കൽ ലാബിലേക്ക് താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ക വ റിന് മുക ളിൽ വേണ്ട കുറിപ്പ് - ദർ ഘാ സ് 
നമ്പർ 12 / 2012 - 13 . 


T 


നിരതദ്രവ്യം - സാധനങ്ങളുടെ ആകെ വിലയുടെ 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 1,400 + വാറ്റ് @ 5 % തപാ ലിൽ 

ലഭിക്കാൻ 1,480 + വാറ്റ് @ 5 %. - 


പകർപ്പ് - അസ്സലിന്റെ വിലയുടെ 50 % + വാറ്റ് @ 5 %. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 23 - 8- 2012 , ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 23 - 8 - 2012 , 3 മണി. 


Shrinkage Limit — Shrinkage Limit Set , 
Porcelain evaporating dish , shrinkage 
dish , glass cup , perspex plain plate, 
spatula, glass cylinder, 25 ml, mercury, 
750 g 

- 1 
Pycnometer - Pycnometer, 1 kg glass jar 
with brass cone, locking ring and rubber 
seal 
| Sieves set - Sieves set:100 , 90 , 75 , 63, 53 , 
50 , 45 , 40, 37.5, 31.5, 26. 5, 25, 22 .4, 20 , 19, 
16, 14, 13.2, 12.5, 11 .2, 10 , 9.5, 8 , 6.7, 6.3 , 
6.5 , 4.75, 4, 3.35, 2.8, 2 .36, 2mm, pan and 
cover (30cm dia GI frame) 
Sieves Set - Sieves set:10 , 5.6, 4.75, 4, 3.35, 
2.8, 2.36, 2,1 . 7, 1.6, 14, 1.18, 1mm 850 , 710, 
600 , 500 , 425, 355, 300 , 250 , 212 , 180 , 160 , 
150, 125, 106, 90, 75 microns pan and 
cover (30cm dia GI frame) 
Proving Ring - Proving rings capacity of 
2 , 10 , 200 , 1000 (compression) 
Direct Shear Apparatus — Conforming to 
IS 11229 , 2720 ( part 13) specimen size 
60 x 60 x 25 mm , shear box assembly 
consists of halves of shear box - 2 Nos ., 
plane gripper plate — 2 Nos., proforated 
gripper plate — 2 Nos ., porous stone 
2 Nos., top loading pad — 1 No., base 
plate - 1 No., shear box housing with 
2 ball roller strip — 1 No ., specimen 
cutter - 1 No., surcharge wt. to attain 
normal stress of 3 Kg/ sq . cm 1 set , 
(surcharge wt. consists of 0.05 Kg/sqcm 
4 Nos.., 0.1 Kg/sqcm 1 No ., 0 .2 Kg/ sqcm 
1 No., 0 .5 Kg/sqcm 3 Nos., 1 Kg/sqcm 1 No., 
compression testing proving ring 2kN 
( 200 Kg) capacity 1 No., dial gauge 
0 .25 x 0 . 01 mm 2 Nos . 
California Bearing Ratio Test Apparatus 
Laboratory California bearing ratio test 
apparatus, motorised 3 speed ( IS : 9669 
IS : 2720 part 16 ) 
Flow Table Motorised — Flow table 1 
motorised 
Concrete Permeability Apparatus - 1 
Concrete permeability apparatus of 
cube size 150 mm mould , cast iron , 
three cells, compressor 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24 - 8 - 2012, 
രാവിലെ 11 മണി. 


- ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട വിലാസം - പിൻ സിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, ചേലാട് പി . ഒ . 
കോതമംഗലം, പിൻ - 686 681, എറണാകുളം ജില്ല , കേരളം. 

-- നിര ക്കു കൾ സ്ഥിര മാ യി രി ക്കേണ്ട കാലാ വധി 
31 - 3 - 2013 വരെ. 


ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പണമൊടുക്കിയോ മണിയോർഡറായോ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജ്, കോത മം ഗലം എന്ന പേരിൽ ഡി . ഡി . ആയി 
ദർഘാസിനൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
SI . 

Quantity 
Items and Specification 

Required 


No. 


Liquid limit device — Liquid limit device 
with counter manually operated , rubber 
hard base carrying a sliding assembly 
to which a brass carying sliding carrige 
assembily to which a brass cup is hinged , 
Casagrande grooving tool and gauge 
block , ASTM grooving tool [as per 
IS: 2720 (part 5) , IS :9259] 
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Air Permeability Apparatus — Air permeability 
apparatus ( Blaine type ) permeability cell, 
u tube manometer, perforated metal disc , 
Plunger, rubber stopper , rubber tube, filter 
paper discs, dibutylphthalate liquid , 
punch , non perforated disc, suction 
bulb 


Electric oven — Laboratory electric oven 
thermostatically controlled range 50 . to 
250 , + _ 10c with air circulating fan 
S S inside 600 x 900 x 600 mm . 
Water Bath — Water bath rectangular , 
double walled inside stainless steel , 
thermostatically controlled tem range 
amb + 5 to 95 . C + 0 .5 C , size 
425 x 325 x 100 mm 12 holes of 75mm dia 


ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, ചേലാട് പി . ഒ. 
കോതമംഗലത്തിലെ ഹൈഡ്രോളിക്സ് ലാബ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ക വ റിന് മുക ളിൽ വേണ്ട കുറിപ്പ് - ദർഘാ സ് നമ്പർ 
13 2012 - 13. 

നിരതദ്രവ്യം - മൊത്തം വിലയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,600 + വാറ്റ് @ 5 % 
തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ - 1,680 + വാറ്റ് @ 5 %. 

പകർപ്പ്- അസ്സലിന്റെ 50 % + വാറ്റ് @ 5 %. 
ദർഘാസുകൾ വിൽക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- 23 -8 - 2012, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 23 - 8 - 2012 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24- 8-2012 , 
11 മണി. 


വില സ്ഥിരതാ കാലാവധി 31- 3 - 2013. 


No. A3/314G/ 2012. 

5th July 2012. 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
purchase of Equipments to Hydraulics Lab of Mechanical 
Engineering Department of Government Polytechnic 
College , Kothamangalam. 


ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, ചേലാട് പി . ഒ . കോതമംഗലം, 
പിൻ -686 681, എറണാകുളം ജില്ല , കേരളം. 

ദർഘാസുകൾ പിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പണമൊടുക്കിയോ മണിയോർഡറായോ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം "“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് 
കോളേജ്, കോതമംഗലം, എന്ന പേരിൽ ഡി. ഡി . ആയി 
ദർഘാസിനൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

Quantity 
Items and Specification 

Required 


No. 


- ( 2 ) 


Superscription on the cover — Tender No. 13/ 12 - 13 . 
EMD — 1 % of the total quoted amount. 
Cost of tender form : 
Original - 1, 600 + VAT @ 5 % and 1, 680 + 

-- VAT @ 5 % to obtain by post. 
Duplicate — 50 % of the original + VAT @ 5 % . 
Date and time of closure of sale of tender form 
23- 8- 2012, 1 p. m . 

| Last date and time of receipt of tender - 23- 8- 2012, 
3 p . m . 


Date and time of opening of tender — 24 - 8 -2012 , 
11 a. m . 


Date upto which the rates are to be firm — 31 - 3- 2013 . 

Address for correspondence — The Principal, 
Government Polytechnic College, Kothamangalam , 
Chelad P . 0 ., Pin - 686 681 . 

The tender forms are available from the office of the 
undersigned after remitting the cost of the tender form in 
cash or by Money Order. EMD should be enclosed as 
Demand Draft in favour of “ The Principal, Government 
Polytechnic College, Kothamangalam , Chelad P . 0 . and 
should be enclosed in the tender application form . 


Pelton Wheel Test Rig : 
A closed circuit test rig of Pelton wheel 
turbine having Specified Speed : 19 RPM 
Net Head : 45M 
Discharge : 820 LPM or more 
Normal Speed : 750 RPM 
Power: 3.75 Kw (5HP) or more 
Runner Diameter: 250 mm or more 
Number of Buckets: 18 . or more 
Brake Drum Dia : 300 mm or more 
The unit consists of the following: 
Casing : Of close grained cast iron with 
large circular observation window . 
Runner : Of gun metal fitted with ground 
and accurately finished buckets . 
Shaft: Of steel ground to close tolerance 
Spear Road : Of gun metal fitted with a 
brass opening and iron wheel for adjustment 
Inlet Pipe : Of close grained C . I. arranged 
so that the inlet can be either vertical or 
horizontal cast iron brake drum machined 
and polished , cooling water supply pipe 
from the turbine inlet, internal scoop , 


xviii 


SHORT TENDER NOTICES 


( 1 ) 


1 


discharge pipe , spring balance rope brake 
and cast iron loading weights in metric 
units . Centrifugal pump set suitable for the 
supply of water for the size of 75 mm x 63 mm 
or more to discharge 800 GPM at a total 
head of 16 m . or more coupled to lo kw or 
more , 1440 RPM induction motor 3 phase 
400 /440 V . AC supply. 
Flow measuring Unit : A 65 mm (2 .2” ) 
Venturimeter of Gun Metal to measure the 
flow with two pressure gauges on a panel 
board to measure the difference of pressure . 
Mounting tank : A closed circuit Mounting 
tank of suitable size with drain valve on 
which the unit is mounted . Starter, Switch 
Piping , line and gate valve, foot valve etc . 
Centrifugal Pump Test Rig – Centrifugal 
pump of size 50 mm x 50 mm to discharge 
150 LPM at 30 m . coupled to 3.75 kw motor, 
total head 35 m . Variable speed arrangement 
by reduction Pulley. Pressure gauge , Vaccum 
gauge and foot valve Energy meter , switch 
starter and stop clock . Measuring tank of 
size 0 .45 m . x 0 .45 m . x 0 .75 m . with scale 
fitting and 50 mm drain valve . A Closed 
circuit tank on which pump set and 
measuring tank are mounted . 
Pipe Friction Apparatus — A closed circuit 
system having the following Piping circuit 
with 5 Nos . or more G . I. pipes lines of 
sizes 50 mm , 40 mm , 25 mm , 20 mm and 
15 mm dia. with G . M . control valve . GM 
cocks tappings, at 2.5 m . or more distances 
Tappings are connected to the differential 
manometer , a water meter for flow measuring 
and centrifugal pump of 0 .75 kw or more 
capacity a whole equipment mounted on 
a SS /Fibre tank of suitable size . 


No . C - 3290 (1)/2012 . 

13th July 2012 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for AC & DC Machine Lab of Electrical 
Engineering Department of Maharaja s Technological 
Institute , Thrissur. 

The tenders should be superscribed as “MHRD 
Purchase “ Tender No. 07 / 2012 - 13 due on 17 - 9 - 2012 , 
2 p . m .” and addressed to The Principal, Maharaja s 
Technological Institute , Chembukkavu P.O ., Thrissur- 20 . 
Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened on 3 p .m . on 18 - 9 - 2012 in the presence of such of 
the tenderers or their authorized agents, who may be 
present at that time. Principal reserves the right to accept 
or reject any tender without assigning any reason . 

Tender forms can be obtained from the college office 
on every working day between 10 a .m . and 2 p .m . The 
cost of tender form is 630 (600 + VAT). Those who need 
tender forms by post will have to send 670 
[630 + 40 , (Postal Charge )] by Money Order only to 
The Principal, Maharaja s Technological Institute , 
Thrissur- 20 . Duplicate tender forms if required will be 
issued at 315 ( 300 + VAT ). The cost of tender form is not 
refundable. EMD- 1 % of the quoted value by means of 
DD /FDR drawn in favour of the Principal, MTI, Thrissur 
from a Nationlised Bank . Bankers cheque will not be 
accepted . Tenders should be accomplished by an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 . Tenders 
without agreement, EMD will be rejected . The Approximate 
cost of the items comes to 2 ,93 ,500 . 


1 


1 


1 


Bernoullis Theorem Apparatus — with suitable 
pump set-self sufficient pakage unit with 
SS sump and SS collecting tank preferred 
Reciprocating Pump Test Rig Reciprocating 
pump of size 25 x 20 mm with air vessel 
different speed arrangment self sufficient 
pakage unit with SS sump and SS collecting 
tank preferred 
Hydraulic Ram Test Rig - Delivery head 
upto 30 M from a supply head 2 .5 M 
suitable supply pump set- self sufficient 
pakage unit with SS sump and SS measuring 
tank preferred and waste water measuring 
arragement. 


തൃശ്ശൂർ മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില എസിജെഡിസി 
മെഷീൻ ലാബി ലേ യ് ക്ക് ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദ ർ ഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്യുന്ന ലക്കോട്ടിനു 
പുറത്ത് “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കൽ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല ” എന്ന വിലാസം രേഖപ്പെടു 
HOTO Solo “ MHRD Bốeomy motô / 2012 –13 Deltslee6O3 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന്ലക്കോട്ടിനു മുകളിലായി 
മുദ്രാങ്കിതം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 

mlo10 Cooole133 Borelonujac 600 + onem 
M1A201 30 mlooblo GMOiš Boscz 630 + 40 € 
തപാൽ മാർഗ്ഗമോ വാങ്ങാവുന്നതും ഇരട്ടിപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 

300 + 15 Asl eros GOOMBOO com . Noomo OuQm3 
NIWM 60133105 28 AGB00020132 Mei 2, 93,500 . 
M100 (B01JO 1% @ room . Borelom CD00010 no uel 
യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

BørelomuJAV u Dvojbeno 00108 17 - 9 - 2012 
- ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. മേൽ 
കാണിച്ച തീയതിയിലും സമയത്തിനുള്ളിലും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന 


1 


Government Polytechnic College, 
Chelad P. O ., Kothamangalam . 


(Sd .) 
Principal. 
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ദർ ഘാസുകൾ 18 - 9 - 2012 ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് 
ഹാജരുള്ള 

- ദർ ഘാസുകാരുടെയോ 
അ ധികാരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ യോ സാന്നിധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

നിശ്ചിത ഫോറത്തിലല്ലാത്തതും, നിശ്ചിത തീയതിക്കും 
സമയത്തിനുള്ളിലല്ലാതെയും ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകളും വില 
ഉറപ്പ് കാലാവധിയില്ലാത്തതും വില വ്യതിയാനങ്ങളുള്ളതുമായ 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


Sl. No. Items 

Quantity 

Required 
- 1 Four Point starter 

2 Two point starter 
3 Three point starter 
4 DC Shut Motor 
5 Transformer 
6 Motor Generator set 
7 3 Phase slip ring induction motor 
8 Dimmer State (Auto Transformer) 

9 Three Phase Slipring Induction motor 
NB: Detailed specification can be obtained from the office . 


തൃശ്ശൂർ മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ 
ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റി 
ലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്യുന്ന ലക്കോട്ടിനു പുറത്ത് 
“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 
തൃശ്ശൂർ ജില്ല ” എന്ന വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും "" MHRD 
ദർഘാസ് നമ്പർ 8/2012- 13 ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന്ലക്കോട്ടിനു മുകളിലായി 
മുദ്രാങ്കിതം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 

നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 800 + വിൽപന 
നികുതി 40 നിരക്കിൽ നേരിട്ട് അടച്ചോ 840 + 40 അയച്ച് 
തപാൽ മാർഗ്ഗമോ വാങ്ങാവുന്നതും ഇരട്ടിപ്പു ആവശ്യമുള്ളവർ 

400 + 20 കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതും ആണ്. വിതരണം ചെയ്യേണ്ട 
സാധനങ്ങളുടെ ഏകദേശം മതിപ്പു വില 3 ,68,000 . 
നിരതദ്രവ്യം 1 % ആണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

ദർഘാസുകൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ 17 - 9 - 2012 
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മേൽ 
കാണിച്ച തീയതിയിലും സമയത്തിനുള്ളിലും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ 18 - 9- 2012 ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള 
ദർഘാസുകാരുടെയോ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെയോ 
സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

നിശ്ചിത ഫോറത്തിലല്ലാത്തതും, നിശ്ചിത തീയതിക്കും 
സമയത്തിനുള്ളിലല്ലാതെയും ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകളും വില 
ഉറപ്പ് കാലാവധിയില്ലാത്തതും വില വ്യതിയാനങ്ങളുള്ളതുമായ 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതുമല്ല . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
അറിയാവുന്നതാണ്. 
Sl. No . Items 

Quantity 
Required 


No. C - 3290(2 )/2012 . 

13th July 2012. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for Electronics Engineering Department of 
Maharaja s Technological Institute, Thrissur. 

The tenders should be superscribed as “MHRD 
Purchase Tender No . 08/ 2012 -13 due on 17 - 9- 2012 , 
2 p . m . and addressed to The Principal , Maharaja s 
Technological Institute, Chembukkavu P .O ., Thrissur- 20 . 
Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened on 3 p .m . on 18 - 9- 2012 in the presence of such of 
the tenderers or their authorized agents , who may be 
present at that time. Principal reserves the right to accept 
or reject any tender without assigning any reason . 

Tender forms can be obtained from the college office 
on every working day between 10 a. m . and 2 p . m . The 
cost of tender form is 840 (800 + VAT). Those who need 
tender forms by post will have to send 880 
[840 + 40 ( Postal Charges) ] by Money Order only to 
The Principal , Maharaja s Technological Institute , 
Thrissur- 20. Duplicate tender forms if required will be 
issued at 420 (400 + VAT). The cost of tender form is 
not refundable. EMD - 1 % of the quoted value by means of 
DD /FDR drawn in favour of the Principal, MTI, Thrissur 
from a Nationlised Bank . Bankers cheque will not be 
accepted . Tenders should be accomplished by an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 . Tenders 
without agreement, EMD will be rejected . The Approximate 
cost of the items comes to 3,68, 000 . 


| 1 Panel ammeter- moving coil ,0 - 100, uA 
2 Panel ammeter- moving coil 0- 500uA 
3 Panel ammeter-moving coil 0 - 100mA 
4 Panel ammeter-moving coil 0 -500mA 
5 Panel Voltmeter- moving coil 0 - 1V 
6 Panel Voltmeter-moving coil 0 - 10V 
7 Power supply - Dual 0 -+/-30 V, 0-2A 
8 Power supply-Dual 0 - +/-15V, 0-2A 
9 Power supply - Fixed 12V , 2A 
10 Power supply-Dual ( - +/-30V , 0-2A 
11 Power supply -Dual 0 - +/- 15V, 0 -2A 


NB: Detailed specification can be obtained from the office. 


Office of the Principal, 
Maharaja s Technological 
| Institute , Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


